. 4t> 





LES ROSES. 



ROSA RUBIGINOSA 

Flore semi-pleno. (Voyez vol. i, page 94 , var. $.) 

R. ( Eglantería fl. pleno ) foliis odoratis ; germinibus ovatis, pe - 
dunculiscjue hispidis ; caule et pedo lis aculeatis; aculéis magnis, 
recurvis; foliolis ovatis, subtus rubiginosis, glanduloso-pilosis . Andr. 
Mon. of the gen. Ros. cum tab. 

R. Rubiginosa. Miss Law. Tab. 56. Du P. Gjm. Ros. ut supra , 
sp. 2 , var. 8,pag. i/\. 


LE ROSIER ROUILLÉ 


(a fleurs semi- doubles. ) 



DESCRIPTION. 


Cet arbrisseau, connu dans nos pépiniéres sous le nom de 
Rosier petite Hessoise, s’éléve á la hauteur de trois ou quatre 
pieds. Ses tiges, glabres et rameuses, sont armées d’aiguillons 
épars, recourbés, les uns longs, les autres petits. Les feuilles 
sont composées de cinq, rarement de sept folióles de moyenne 
grandeur, á-peu-prés rondes, presque glabres en-dessus, cou- 
vertes par-dessous et en leurs bords de poils glanduleux et 
visqueux, souvent de couleur de rouille, et donnant, lorsqu’on 
les froisse entre les doigts , une odeur analogue á celle de la 
ponime de reinette. Elles sont portees par un pétiole vela, ai- 
guillonné, muni á sa base de deux stipules bifides, assez larges, 
et par-tout glanduleuses comme le sont, en général, les parties 
foliacées du Rosier. Les fleurs, tantót solitaires, tantot réunies 
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